«(| ALARKO Liste No: (| S/22-03 


<> SANTRİFÜJ POMPALAR ww 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 
ANKARA-TEL: (312) 409 52 00 
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29 
(262) 
(232) 


ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ Mİ 
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e 


TEKNİK ÖZELLİKLER FİYATLAR dre 
(t) 


ÜRÜN TİPİ | 


MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR 


İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00 
İZMİR-TEL : 232) 483 25 60 





10.14.065.6000 JET D-JDTM-100 Monofaze 





10.14.065.6001 JET D-JSWM-10H i Monofaze 





10.14.065.6002 JET D-JSWM-15M Monofaze 





10.14.065.6003 JET D-JSWM-20M Monofaze 





10.14.065.6004 JET QBM-60 i Monofaze 





10.14.065.6005 JET QBM-80 n Monofaze 





10.14.065.6006 


CPM 158/1 


Monofaze 





10.14.065.6007 


10.14.065.6008 


CPM 200/2 


SRM 306 








Monofaze 


220 V - Monofaze 





10.14.065.6009 


PSRM 255 


220 V - Monofaze 





10.14.065.6010 


10.14.065.8000 


PSRM 454 








220 V - Monofaze 


220 V - Monofaze 





10.14.065.8001 


220 V - Monofaze 





10.14.065.8003 


220 V - Monofaze 





10.14.065.8005 


220 V - Monofaze 





10.14.065.8006 


220 V - Monofaze 





10.14.065.8106 


380 V - Trifaze 





NOT 


1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 


10.14.065.8108 


2- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir. 


3- Ürünlerimiz Alarko Carrier bayi depolarında teslim edilir. 








380 V - Trifaze 


4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. Malzeme teslimi sipariş sırasına göre yapılacaktır. 
6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
7- Tüm santrifüj pompaların satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 





